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Dm Cc Dm 
Oh que amor Dios nos demostró, 
F Dm 6G Dm 
Por su Hijo a quien nos envió, 
Dm F C 

Aunque era santo fiel y perfecto; 
Dm C Am Dm 

El castigo nuestro sufrió. 


Dm Cc Dm 
Que agonía Cristo vivió, 
F Dm G Dm 
Por nosotros la soportó, 

Dm F Cc 
Aquella copa amarga del juicio; 
Dm C Am Dm 
La ira santa de nuestro Dios. 


Dm C Dm 
El Señor Jesús nos salvó, 
F Dm G Dm 


En la cruenta cruz do murió, 
Dm F Cc 
Nos liberó ya del vil pecado; 
Dm Cc Am Dm 
Con su sangre nos redimió. 


Dm Cc Dm 

Ve con fe y te recibirá, 

F Dm 6G Dm 

Tus pecados Él borrará, 

Dm F Cc 
No esperes más cree en su sacrificio; 
Dm C Am Dm 

Vida eterna en Él obtendrás. 
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